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Der Jahresbericht 


Die Wärme- und Regen-Verhältnisse Brombergs. 


IIIS ISI να 


Im Jahre 1869 erschien von meiner Hand eine Programmabhandlung, in der ich 
die Erscheinungen der Luftwärme und der Niederschläge in Bromberg einer ausführlichen 
Darstellung und Berechnung unterzogen hatte. Wenn nun nach mehr als elf Jahren über 
denselben Gegenstand eine zweite Arbeit der Oeffentlichkeit übergeben wird, so bedarf ` 
das kaum einer Rechtfertigung. Denn jene Jahre hindurch sind die meteorologischen 
Beobachtungen ununterbrochen fortgesetzt worden, es hat sich also das wissenschaftliche 
Material gegen damals bedeutend vermehrt, so dass die jetzt von mir durch Rechnung ge- 
wonnenen Resultate als der gesuchten Wahrheit viel näherkommend angesehen werden 
müssen. Auf Grund der nun 32 Jahre umfassenden Beobachtungen habe ich es auch ver- 
sucht, für jeden Kalendertag die normale Temperatur zu berechnen, wie schon aus kürze- 
ren Jahresreihen für manchen anderen Ort geschehen ist. Ausserdem habe ich die Ab- 
weichungen der einzelnen Jahrgänge von der berechneten Normalen mehr als früher 
berücksichtigt und nicht bloss für die Wärme der einzelnen Monate, sondern auch für die 
der‘ Pentaden und für die mittleren monatlichen Tagesextreme die mittlere und die abso- 
lute Anomalie berechnet. Dasselbe Princip ist von mir auch auf die monatlichen Nieder- 
schlagshöhen angewendet worden, obgleich erst zwanzigjährige Regenbeobachtungen 
vorliegen. 

Da vor mehreren Jahren von dem Meteorologencongress als internationale Masse 
die Skala des hunderttheiligen Thermometers und für Barometer- und Niederschlagshöhen 
der Millimeter angenommen sind, so musste ich die gewonnenen Zahlen auf diese Masse 
reduciren. 

Luftwärme. 


Nach den Instructionen des preussischen meteorologischen Instituts wird das Thermo- 
meter nach je 8 Stunden um 6 Uhr morgens, um 2 Uhr mittags und um 10 Uhr abends 
beobachtet. Aus diesen drei täglich erhaltenen Zahlen, die sich auch auf Zehntelgrade 
erstrecken, wird das arithmetische Mittel auf zwei Decimalstellen ausgerechnet und diese 
neue Zahl gilt ohne Correction für die mittlere Temperatur des jedesmaligen Tages. Aus 
den dreissig oder ein und dreissig Tagesmitteln eines einzelnen Monats wird nun wieder 
ein Mittel, die mittlere Temperatur des Monats, gewonnen. So ergeben sich seit dem 
Januar 1848 die in Tafel I aufgeführten Zahlen, aus denen ich für jedes einzelne Jahr 
die mittlere Wärme, wie endlich aus den 32 Jahren 1848—1879 den Durchschnitt für die 
zwölf Monate wie für das ganze Jahr (die Normale) gezogen habe. Das Jahr 1880 
konnte zur Berechnung nicht mit hinzugenommen werden, weil der Hauptteil der eigentlichen 
Rechnungen schon im vergangenen Jahr beendet sein musste, um das rechtzeitige Erschei- 
nen dieser Arbeit zu ermöglichen. 


Tafel I. 


Januar | Februar | März April 


Mittlere . .. 
Grósste positive 
Grósste negative 
Absolute . . 


Anomalie 


1880 


-«8.99 
--2.68 
—1.52 
— 2.14 

1.45 

0.25 
—1.58 
— 3.84 
0:61 
— 2.82 
—2.89 

0.47 

0.29 
—6.06 
—4.16 

1.66 
— 8.60 
—1.23 

2.31 
—1.35 
— 2.47 
—1:29 
—1.55 
EN 
—0.50 

1.54 

0.24 
—1.75 
—4.55 

0.02 
—0.86 
— 3.43 


—2.03 
2.916 
--θ.9 918 


2.13 
4.34 
—6.96 
11.30 


—2.69 


1.37 
1.07 
1.42 
—0.32 
—0.47 
—2.34 
—0.99 
—8.23 
—0.58 
—1.80 
—6.42 
1.68 
— 2.04 
τ} 
—2.90 
1.85 
—1.09 
—5.99 
1.21 
1.69 
1:99 
2.86 
RN. 
—5.64 
—1.54 
—1.55 
—0.35 
—5.00 
EN; 
0.20 
1.04 
es AUS 


—1.39 
2.8669 
— 8.2355 


2.34 
4.25 
--6.84 
11.09 


149 


3.78 
0.68 
—0.43 
1.49 
—0.53 
—2.80 
1.44 
0.13 
=0.57 
0.87 

— 0.27 
3.79 
0.28 
9.20 

| 1.66 
2.88 
2.44 
—0.73 
0.99 
—1.14 
2.53 
1.27 
—0.78 
2.66 
2.87 
2.66 
1.23 
—1.46 
2.30 
—0.04 
1.49 
—0.32 


0.99 
3.79: 
— 9.805, 


1.37 
2.80 
--8.79 
6.59 


1.02 


Mittlere 

Mai 

8.97 | 10.56 
4.73 | 11.08 
5.92 | 11.21 
7.51 | 8.00 
2.41 | 10.46 
*9.89 | *9.43 
4.77 | 11.65 
*4.93 | 8.66 
6.53 | *9.58 
5.85 | 856 
*5.18 | 9.34 
5.75 | 11.02 
6.32 | 11.08 
344 | 7.76 
5.95 | 11.36 
5.65 | 9.56 
3.72 | 6.30 
. 6.08 | 12.63 
6.89 | 8.08 
5.33 | 7.68 
6.03 | 11.79 
6.79 | 10.53 
4.98 | 9.87 
4.09 | 7.02 
7.70 | 19.15 
4.00 | 7.99 
5.96 | 6.82 
4.19 | 9.90 
6.95. | 7.13 
4.32 | 8.20 
6.94 | 9.58 
4.88 | 9.33 
5.44 | 9.50 
8.97, 12.635 
2.413. 6.3044 
1.16 | 1.40 
2.83 | 3.13 
—8.03 |—3.20 
5.86 | 6.33 
7.06 | 8.89 


Temperatur der Monate. R°. 


Juni 


14.89 
12.36 
14.30 
12.39 
14.64 
14.73 
12 64 
14.64 
13.54 
13.22 
14.90 
14.04 
13 42 
14.36 
12.73 
13.28 
13.38 
10.44 
15.63 
12.69 
| 14.01 
11.16 
12.48 
| 11.77 


13.18 
13.38 
13.28 
15.14 
14.66 
14.25 
13.26 
13.75 


13.52 


15.6366 
10.4465 


0.92 
2.11 
— 3.08 
5.19 


13.63 


Juli 


14.40 
13.10 
14.71 
14.30 
15.90 
*15.49 
*15.35 
*14.27 
13.08 
14.87 
15.94 
15.72 


[iso 


13.66 


18.59 
13.05 
14.05 
16.67 
13.52 
13.58 
15.75 
14.68 
14.63 
14.73 
*14.96 
15.45 
15.80 
15.00 
15.00 
14.72 
12.98 
13.03 


14.62 


16.67e5| 16.0058 
12.9816ἱ 11.4364 


0.84 
2.05 
—1.64 
3.69 


14.75 


August Oktbr. | Novbr. 


13.00 
12.76 
14.57 
14.09 
14.76 
13.23 
13.61 
14.25 
11.68 
15.17 
14.99 
15.52 
13.03 
13.86 
13.20 
14.54 
11.43 
12.65 
12.47 
14.16 
16.00 
13.25 
13.23 
13.56 
13.19 
14.95 
12.85 
15.10 
14.40 
14.10 
14.34 
13.87 


13.81 


0.87 
2.19 
—2.38 
4.57 


13.48 


| 9,77 


9.78 
9.78 
9.55 
10.40 
11.05 
10.44 
9.90 
9.60 
9,77 
10.97 
11.41 
9.88 
10.75 


10.55 
10.76 
9.92 
10.43 
12.55 
10.38 
11.94 
ERLI 
9.68 
9.54 
11.47 
9.90 
12.46 
9.94 
10.35 
1.94 
11.46 
11.58 


10.68 
12.556 
7.9444 


0.78 
1.92 
—92.69 
4.61 


11.03 


6.60 | 2.39 | 1.26 
6.14 | 2.29 |. 8.59 
5.77 | 2.79 | 0.82 
9.06 | 2.20 | 1.11 
5.64 | 3.13 | 2.98 
5.81 | 1.14 |-1.64 
6.88 | 0.48 | 0.78 
8.76 | 1.12 |-6.25 
7.33 |- 0.49 | 0.61 
8.19 | 0.86 | 2.27 
7.09 |-.9.06 |-1.61 
7.20 | 2.23 |- 8.48 
5.06 | 0.83 |—2.62 
5.64 | 2.98 | 0.19 
7.26 | 0.19 |- 8.57 
8.30 | 3.20 | *1.65 
5.45 | 0.36 Ἱ- 8.78 
5.75.| 8.38 | 0.89 
4.15 | 2.13 | 0.09 
6.91 | 1.49 |—2.68 
7.88 | 1.04 | 1.97 
5.80 | 1.75 |-0.37 
5.87 | 3.17 |—5.57 
3.86 | 0.99 |—2.69 
8.56 | 5.06 |-0.15 
6.92 | 3.50 | 1.53 
1.01.1 70.98. πε 
4.05 |- 0.834 (—3.99 
7.11 |- 1.08 |-3.05 
4.88 | 4.58 0.32 
7.56 | 2.92 |—0.38 
6.38 | 0.68 |-5.23 
6.52 | 1.68 |—1.12 
9.065 5.065, 2.985 
3.365,|— 2.0659] — 6.255; 
1.18 3020903 
2.54 | 3.88 | 4.10 
816 19.45 255.18 
5.70 | 7.12 | 9.23 
5.10 | 2.60 | 0.82 


Die mit * bezeichneten Zahlen sind mit Hülfe der mittleren Differenz zwischen Bromberg und Posen interpoliert. 


Mitt, 


644 . 
5.64 
6.09 
6.51 
6.79 
5.55 
6.24 
4.78 
5.81 
6.35 
5.46 . 
6.99 ` 
5.83 
6.00 
5.50 
7.20 
4.89 
5.91 
7.50 
5.72 
7.35 
6.46 
4.84 
4.34 
7.25 
6.68. 
6.89 
5.06 ` 
5.75 
6.07 
6.69 
5.99 


6.04 
7.5066 


4.344 


0.64 
1.46 
1.70 
3.16 


6.19 


H ge A 


Mittlere Temperatur der Monate. 


—11.24 11 
8.35 1.34 
—9.41 1.78 
—9.68 | —0.40 
181 | —0.59 
0.31 | —2.92 
--1.98 | —1.24 
£480 |—10:29 
E 76.| --0.72 
ος —2.25 
ESLOl |.—8.03 
0.59 2.10 
ου. ——9.55 
—1.58 1.39 
οἱ | —3:62 
9.08 2.31 
EGLDU | —1.356 
—1.54 | —7.49 
9.89 1:5] 
1.69 | gl 
--8.09 2.49. 
21.61 3.58 
του 9.91 
ο ο | —7.05 
250.63 | — 1.93 
1.92 | —1.94 
0.30 | —0.44 
E919. | —6.25 
569} —0.21 
0.03 0.25 
--1.08 1.30 
29° 11,31 
—92.54 | —1.74 
2.8956 3.5869 
—11.2444—10.29,; 
2.66 2.93 
5.42 5.31 
AELB. 10] —8.55 
14.12 13.86 
295,26 EE NC 


4.72 
0.85 
—0.54 
1.86 
—0.66 
—3.50 
1.80 
0.16 
—0.71 
1.09 
— 0.34 
4.74 
0.35 
4.00 
2.08 
3.60 
3.05 
—0.91 
1.24 
—1.42 
3.16 
1.59 
— 0.98 
3.32 
3.59 
3.32 
1.54 
--1.89 
2.88 
—0.05 
1.86 
—0.40 


1.24 
4.7459 
—3.b055 


1:71 
3.50 
—4.74 
8.24 


1.28 


10.34 
5.92 
7.41 
9.39 
3.01 
3.61 
5.97 
5.29 
8.17 
7.91 
6.42 
ο 
1,91 
4.30 
7.44 
7.06 
4.66 
7.60 
8.61 
6 67 
7.54 
8.49 
6-17, 
5.11 
9.63 
5.00 
7.46 
5.24 
8.69 
5.41 
8.68 
6.10 


6.80 


10.3445) 


απ 


1.45 
3.54 
3.79 
7.33 


8.82 


| 
| 


Mai 


13.21 
13.79 
14.01 
10.00 
13.08 
11:9 
14.56 
10.83 
11.98 
10.71 
11.68 
13.78 
13.79 

9:1 
14.21 


11.96: 


7.88 
15.79 
10.10 

9.54 
14.74 
13.17 


12.34 | 


8.78 
15.19 
9:91 
8.53 
12.38 
8.92 
10.25 
11.98 
11.67 


11.88 


15.795 
7.885, 


1.75 
3.91 


—4.00 


7.91 


TIL 


| 


Juni 


16.90 


Juli August 
18.00 | 16.25 
16.38 | 15.69 
18.39. | 18.93 
17.88 | 17.61 
19.88 | 18.46 
19.36 | 16.54 
RES LO 
17.84 | 17.81 
16.35 | 14.60 
18.59 | 18.97 
19.93 | 18.74 
19.66 | 19.41 
det DEn 
19.74 | 17.33 
16.99 | 16.50 
16.81 | 18.18 
17.56 | 14.29 
20.84 | 15.81 
16:91 | 15.59 
16.98- | 17.71 
19.69 | 20.00 
18.35 | 16.56 
18.29 | 16.54 
18.42 | 16.96 
18.71 | 16.49 
19.31 | 18.69 
19,75 | 16.06 
18,75 | 18.88 
18,75 | 18.00 
1841 | 17.63 
16.28 | 17.93 
16.29 | 17.84 
18.28 | 17.26 


20.8465! 20.0055 
16.2373] 14.2964 


1.05 
2.56 
—2.05 
4.61 


18.44 


1.09 
2.74 
—2.98 
5.72 


16.85 


ος 
Septbr. | Oktbr. 
12.23 8.25 
12.23 7.68 
11.94 7.22 
13.00 | 11:33 
13.81 7.05 
13.05 7.26 
12.38 8.60 
12.00 | 10.96 
12.22 9.47 
13.72 | 10.24 
14.26 8.86 
12.35 9.00 
13.44 6.33 
12.22 7.05 
13.19 9.08 
13.46 | 10.38 
12.41 6.81 
13.04 | ge 
15.69 5.19 
12.98 | 8.64 
14.93 | 9.28 
13.89 1.25 
12.10 7.34 
11.93 4.20 
14.34 | 10.70 
| 12.38 8.65 
15.58 9.64 
12.43 5.06 
12.94 8.89 
9:93 6.10 
14.33 9.46 
14.48 7.98 
13.29 8.15 
15.6954| 11.3351 
9.937; 4.20; 
0.98 1.41 
2.40 3.18 
—3.36 |—83.95 
5.76 1,10 
13.79 6.38 


Novbr. 


2.99 
2.86 
3.49 
2.75 
3.91 
1.42 
0.60 
1.40 
—0.61 
1.08 
— 2.58 
2.79 
1.04 
3.72 
0.15 
4.00 
0.45 
4.16 


2.10 
3.3372 
—12.58;5 


1.63 
4.22 
—4.68 
8.90 


3.25 


Seehöhe 47 m. 


Decbr. | ΜΙΗ͂Ι. 
1.58 | 8.05 
—4.49 | 7.05 
1.02 7.61 
1.39 | 8.14 
3.72 8.49 
—2,05 6.94 
0.98 || 7.80 
—1.81.| 5.98 
0.76 7.96 
2.84 | 7.94 
—2.01 6.83 
—4.35 | 8.74 
— 3.28 7.29 
0.24 7.50 
—4.21 6.88 
2.06 | 9.00 
—4.66 6.11 
1.11 7.99 
0.11 9.38 
εδ 7.15 
2.46 9.19 
— 0.46 8.08 
6.97 6.05 
—3.36 5.42 
er 9.06 
1.91 8.35 
— 1.46 7.90 
—4.99 6.32 
«ορ οι 1.449 
—0.40 7.59 
— 0.48 8.36 
—6.54 6.61 
--1.40 7.55 
3.7252) 9.3866 
wt leg 5.4271 
2.45 0.80 
5.19 1.89 
—6,41 [—2.12 
11.53 3.94 
1.02 7.74 


6 


Betrachten wir nun die Normaltemperaturen, so stellen sie den Gang der Wärme 
für Bromberg so dar, dass der kälteste Monat der Januar ist, und von diesem aus die 
Monatstemperaturen in den Intervallen 09.80 C, 20.98, 59.56, 59.08, 59.02 und 1°.38 zum 
wärmsten Monat, dem Juli, aufsteigen und von diesem an in den Intervallen —1°.02, 
—39.97, —5°.14, —6°.05, —3°.50 und —1°.14 wieder zum Januar herabsinken. Die Unter- 
schiede zeigen sich in den beiden extremen Jahreszeiten am unbedeutendsten, da sie kaum 
einen Grad überschreiten. Anders steht es in den beiden mittleren, dem Frühling und dem 
Herbst, wo sie bis auf 6 Grad anwachsen. Hierbei bemerken wir auch, dass die Monate, 
welche gleichweit von dem wärmsten abliegen, nicht auf gleicher Temperaturstufe stehen, 
sondern dass die Wärme im zweiten Halbjahr anfangs langsamer abnimmt, als sie im ersten 
zuletzt gewachsen ist. Der Herbst ist im Allgemeinen schöner als der Frühling, dessen 
Fortschritt immerfort durch die aus den nördlichen Gegenden hereinbrechenden kalten Luft- 
ströme gestört wird. Vereinigen wir vom December angefangen immer drei Monate zu einer 
Jahreszeit, so erhalten wir für dieselben als Durchschnittswärme: Winter —-19.89, Früh- 
ling 69.64, Sommer 179.48, Herbst 7°.85, wobei also der Frühling sich um etwa 1°. C kälter 
als der Herbst ergiebt. 

Die einzelnen Jahre bieten aber ein buntes von der berechneten Normalen viel- 
fach nach beiden Richtungen hin abweichendes Bild. Das Jahresmittel selbst schwankt 
zwischen den beiden Extremen 90.38 (1866) und 5°.42 (1871); bei dem ersteren war es der 
milde Winter, der heisse Juni und der schóne September, welche das Plus hervorbrachten, 
in dem anderen zieht vor allem der kalte Winter, endlich der Umstand, dass der Juli 
allein tiber dem Durchschnitt steht, die Jahrestemperatur so bedeutend herunter. Andere 
Jahre, die mehr der Normalen entsprechen, wie 1850, 1861 und 1877, bieten doch unter 
einander so grosse Verschiedenheiten, dass ein einzelnes Jahr den Gang der Wärme wohl 
nur im Grossen und Ganzen, aber nicht in ihren einzelnen Schritten darstellen kann. Die 
Veränderlichkeit ist eben der Character unserer Witterung, und deshalb wird die Veränder- 
lichkeit zum Gegenstande wissenschaftlicher Erörterung. Stellt man die Abweichungen der 
einzelnen Monate von ihren berechneten Durchschnitten auf, und zwar als positiv oder 
negativ, je nachdem der jedesmalige Monat hóher oder tiefer als der Durchschnitt stand, 
und nimmt aus ihnen das Mittel, indem man sie ohne Rücksicht auf das Vorzeichen addiert, 
so erhält man die mittlere Anomalie des betreffenden Monats. Diese Zahlen sind in Tafel I 
` unten aufgeführt, desgleichen die grössten Abweichungen nach beiden Seiten hin, und 
aus ihnen ist durch algebraische Subtraction die absolute Anomalie berechnet. 

Die Monate folgen also hinsichtligh ihrer mittleren Anomalie, wenn wir mit der 
geringsten anfangen, so aufeinander: September, Juli, August, Juni, Oktober, April, No- 
vember, März, Mai, December, Januar und Februar. Die geringste Veränderlichkeit zeigt 
demnach der September, in welchem wir meist auf gleichmässiges Herbstwetter rechnen können. 
Dann folgen die Sommermonate, die zwar durch viele Regen oft ungünstig ausfallen, in 
ihrer Gesamttemperatur aber doch ein sehr gleichmässiges Gepräge tragen. Nach den 
anderen Herbstmonaten und den Frühlingsmonaten April und März erscheint dann als 
Uebergang zu den veründerlichsten der Mai, dessen Schónheit uns zwar mitunter anláchelt, 
der aber durch starke Nachtfróste oder durch heftige kalte Winde mit Schneeschauern uns 
ebenso oft und vielleicht noch öfter an den Winter erinnert. Die Tabelle zeigt den 


schönen Mai von 1865, 1872 und 1868, aber wir finden auch in ihr die kalten Maimonate von 
1864, 1874 und 1871 mit eben so starken negativen Differenzen aufgezeichnet. Macht 
sich hier der Unterschied geltend zwischen den kalten Luftströmen aus Nordost und Nord- 
west und den warmen aus Süd und Südwest, so sind diese Differenzen noch viel grösser 
im Winter. Man rühmt es mit Recht an Europa, dass es mehr milde als strenge Winter 
besitzt; es überwiegen also im Winter die Winde zwischen Süd und West, die uns als 
Bringer des Thauwetters bekannt sind. Wenn aber trotzdem die mittleren Wärmemittel 
der Wintermonate unter dem Gefrierpunkt liegen, so können die milden Winter die Nor- 
male nur um viel weniger übersteigen, als die harten unter ihr zurückbleiben. So erklärt 
sich die bedeutende Anomalie der Wintermonate. Dass sie im Februar ihren gróssten Wert 
hat, liegt daran, dass dieser Monat, wenn er warm ist, höher steht als ein milder Januar, ` 
wenn er aber kalt ist, ebenso tief herabgeht wie dieser, wie die Februare von 1855 und 
1870 zeigen. 

So sehr man im Allgemeinen den absoluten Tagesextremen das grósste Interesse 
zuwendet, so wenig wissenschaftliehe Bedeutung haben dieselben für den Würmezustand 
eines Zeitraums. Denn in der grössten und in der geringsten Wärme eines Monats z. B. 
haben wir doch nur zwei oft ganz vereinzelte Fälle, die noch dazu der Zeit nach nahe 
aneinander liegen kónnen, so dass, wenn sie vorzugsweise berücksichtigt werden, wir den 
grössten Theil des Zeitraums von der Betrachtung ausschliessen. Indessen soll doch hier 
von diesen Extremen die Anwendung gemacht werden, dass wir aus 26 Jahren die Tage 
zählen, an denen das Minimum unter —25°. C, die, an denen dasselbe überhaupt unter 0° 
(Frosttage), diejenigen, an denen auch das Maximum unter dem Gefrierpunkte lag (Eistage) 
und endlich die Sommertage d. h. solche, an denen das Thermometer über 25°C stieg. 
Dadurch erhalten wir folgende Durchschnittszahlen. 


Tafel II. 


Januar) Febr. | März | April | Mai Juli Oktbr. | Novbr. | Decbr.| Jahr 


Juni 


August 


Septbr. 


Unter-289) 0.15] 0.26| 0.0 0.0 0.0| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08| 0.49 
Frosttage | 22.3 |19.9 |18.7 0.0 0.0 | 0.0 | 03 | 45.|183.6 |21.7 |110.1 
Eistage [18.1] | 9.0 | 2.5 0.0 ορ θθ ο ο. | 8,8 | 131b. 40 
Sommert. | 0.0 | 0.0 | 0.0 10.0 |11.6 | 8.4 2.7 | 0.1 | 0.0 | ο | 85.4 


Wenden wir aber unser Princip, die Mittel zu berechnen auf die beobachteten 
täglichen Extremen an, so erhalten wir ziemlich feststehende für die einzelnen Monate be- 
zeichnende Zahlen. Die nächste Tafel III enthält aus den Jahren 1850—1879 den Durch- 
schnitt für die beiden mittleren täglichen Extreme in jedem Monat samt ihren mittleren 
und absoluten Anomalieen. 
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Tafel III. Die mittleren täglichen Extreme jedes Monats und ihre Anomalieen. 


A. Minima. | B. Maxima. 
Grade Celsius Grade Celsius 
; Grösste : Grösste 
ES Mittlere positive | negativo | Absoluto | Mittlere positive | negative | Absoluto 
Anomalie. Anomalie. 
Januar .... |—4.45| 2.70 | 5.3566 |.—7.994,, 13.34 | —0.15 | 2.26 | 5.4846 |—06.4359| 11.91 
Pebrüar ... |—431]| 8.38 | 5.84,9 |--9.δ]εε| 15.85 1.23 |. 9.59 | 4.82 |—7.68354| 12.45 
χά νο, BE 140 WE ap E 3. 6.86 5.14 | 1.74 | 8.68, |-3.605,,| 7.28 
RE a a 2.39| 1.21 | 2.6072 1—3.86,34| 6.46 | 12.00 | 1.52 | 3.44,, |.-3.5559| 6 99 
MET. dro 6.49| 1.50 | 8.1855 |—3.66,,| 6.84 | 17.60 | 2.19 | 4.444, |.-3.9654| 8.40 
D EE Ch 11.56 0.94 | 1.7444, |.-2.95,,| 4.69 | 22.86 | 1.39 | 3.2555 |--4.46με 7.70 
OUI δε 12.96 | 0.88 | 2.285 |--2.16 4.44 | 24.13 | 1.38 | 2.7545 |.-2.865;| 5.61 
August.... | 19.59| 0.86 | 2.02 |- 9.80. 4.82 | 23.17 | 1.41 | 3.08, .-3.78g, 6.86 
September . . 8.90| 0.94 | 2.544 | —2.45,,| 4.99 | 18.70| 1.29 | 3.28,, —4.044,| 7.32 
Oktober ... 4.69 | 1.40 | 8.0054, |j—4.6954| 7.69 | 12.99 | 1.81 | 3.184, |-4.48,,| 7.66 
November .. |—0.16| 1.65 | 4.31, |—4.804| 9.11| 4.44) 1.80 | 4.59, |..4.39,,| 8.98 
December .. |.—3.36| 2.94 | 5.7443 |—7.60,,| 13.34 | 0.65 | 2.49 | 3.954, .—5.334,| 9.28 


Zunächst sehen wir aus den Mitteln ein stetiges Ansteigen vom Januar zum Juli 
und wieder zurück. Die Minima haben die geringsten Anomalieen in den Monaten August, 
Juli, Juni und September. Sie hängen in den Sommermonaten nicht sowohl von dem 
Winde als vielmehr von der Auskühlung in den kurzen Nächten ab. Der Wind nämlich 
ruht meistens in den Nächten, und der Himmel heitert sich gegen Abend meistens auf. 
Der ruhige Character des September stellt ihn in dieser Hinsicht trotz seiner längeren 
Nächte dem Juni gleich, und die vielfachen erheblichen Störungen, denen das Wetter im 
Mai unterliegt, lassen diesen Monat hier hinter April und Oktober stehen. Dass die 
Wintermonate die grössten Anomalieen zeigen, dass der Februar sogar hinter allen Mo- 
vaten steht, kann nach dem oben über die Temperatur des Winters Gesagten nicht über- 
raschen. Ebenso harmoniert es mit dem Früheren, dass die mittleren Maxima im September 
die geringste Anomalie zeigen, und dass darauf die Sommermonate, freilich in anderer Reihen- 
folge als bei den Minimis sich anschliessen. Auffällig ist es, dass der Juli und dann mit 
dem geringen Unterschiede von 0°.01 der Juni die nächsten Stellen hinter dem September 
einnehmen, trotz der bedeutenden Wärmeerniedrigung, welche unsere Regenzeit häufig mit 
sich führt. Der Winter bringt natürlich auch in den Maximis die grössten Anomalieen, 
und bemerkenswerth ist es, dass die Abweichungen für die Maxima durchgängig grösser 
sind als für die Minima. 

Da die Monate das Jahr ganz regellos eintheilen, so hat man, um den Gang der 
Wärme darzustellen, eine gleichmässige Eintheilung des Jahres in kleinere Abschnitte ein- 
geführt und dazu fünftägige Zeiträume gewählt. So hat jedes Gemeinjahr 73 Abschnitte, 
und in den Schaltjahren fasst man der Gleichmässigkeit wegen statt der 12. Pentade die 
sechs Tage vom 25. Februar bis zum 1. März zusammen, so dass alle übrigen Abschnitte 


nach Umfang und Lage unberührt bleiben. 
Pentaden aus den 32 Jahren wie in Tafel I die berechneten Temperaturmittel nebst den 
mittleren und den absoluten Anomalieen. 


Die nächste Tafel No. IV enthält für alle 


Tafel IV. Mittlere Temperatur der Pentaden nebst ihren Anomalieen. 


| 


Jan. 1.—5. 
Ee 
30M 15. 
po 6.90: 
vn  21.—25. 
bel; 
„31. Feb. 4. 

Feb. 5.—9. 
e) NC 
„  15.—19. 
„  20.—24. 
„25. Märzl. 

März 92.—6. 
por p. 
Ecce. | 
ο dign 
, 99-96 

27.— 31. 

April 1.—5. 
BB T0. 
μιας: 
10 
91,295; 
»  26.—390. 

ΜΕ ιδ, 
ώς ος τν 
noo EECH 
a 16.--20. 
»,  21.—825. 
Eu 96.—90: 
„31. Juni 4. 

Juni 5.—9. 
δεί 
κ... 915,49. 
»  20.— 24. 
W 85 39: 


„ 90. Juli 4. 


. | Mittl. 


Grade Celsius 
Grósste 
posit, | negative 
Anomalie. 


Abso- 
lute 


— 3.53 43848, —15.98:1/23.46] Juli 


—3.29| 4.59 
89.44! 3.95/9.58;5 


0.19| 2.74.6. Abi — 
0.36| 2.754.765 
1.29| 2.50 6.514, 
0.43| 2.807.095, 
0.68| 2.5916.76,5 
1.49| 9.448.015, 
3.50| 9.76/6.76; 
5.50| 9.08|5.89,. 
6.39| 9.99|6.45,. 


6.44| 2.30|4.69.« 
6.73| 2.4515. 147s 
8.00! 9.75/6.19;5 
7.76| 2.5217.32,, 
8.38| 2.67|6.845, 
9.72| 2.455.299 
11.95] 2.897.315) 
12.88 3 2615.79, 
13.47) 3.10/7.28,; 
14.43 2.59|5.49;, 
15.70| 9.54/5.35,; 
17.14. 9.31/4.565; 
16.95| 9.564.110 
17.00) 9.11/5.09, 
17.08| 1.86 4.59, 
17.00| 1.82/5.755; 
17.18| 1.61|4.04ηε 


1.98] 4.08/7.344,] —11.9445119.98 
—1.33| 3.44/6.09,,.—10.805516.89 
—89.00| 3.24/6.49,,)—13-664s120 15 
—9.91| 4.15/6.72,,,—14.817,|91.53 
—1.78| 4.36/8.39,,—18.69:,/27.08 
— 9.68. 4.506.90,,—15.06;,/21.96] . 
— 0.66! 3.06 5. m —9.09,414.34| ,, 
10.95 3.14/5.72,4.—11.94,,17.66 


— 0.2655 9.30 


5.—9. 
7.59;—11.725/19.31] ,,  10.—14. 
—8.8650118.44| ,,  15.—19. 
,  20.—94. 
25.—29. 
A ,, 30. Aug. 3. 
Aug. 4.—8. 
» — 9.—18. 
,  14—18. 
19:7— 23, 
»  24.—928. 
10.32,,116.77| ,, 29. Sept.2. 
—8.38,4/13,14| Sept. 3.—7. 
«θα ορ ο 8.18, 
--6.86µ|18.95] ,, 13.—17. 
—1.16,,18.99|] ,,  18.—22. 
θά 98.97. 
—6.72,,113.48| „28. Okt.2. 
—4.00.,| 9,821 Okt. 3.—7. 
—6 45,,12.90] ,, 8—12: 
—4.46,,| 9.08ἱ ,„ 13.—17. 
8 38, 13:52] ο 18.— 23. 
—6.55,.112,67| „ -.23.—37. 
—5.02,,112.34] ,, 98. Nov. 1. 
—7.11,,13.95| Nov. 2.— 6. 
—4.94,,10.16| ,, 7—11. 
5:32, 119.63] ^ 12:— 16. 
E 17, 99 
—1.28,,14.56| ,, 22.—26. 
—5.78,,111.27| „27. Dec. 1. 
,:6.92,, 12.27] Dee, 8-6, 
24.90. 11:861 5,7 2718. 
—5.925,10.68| ,, 12.—16. 
2:011 9,70]: 57 17.81; 
—4.92,| 9.51] „ 22.—26. 
—4.54,,10.29|] ,, 27.—31. 


Grade Celsius 


Mitt]. | Mittl. 


Temp. 


17.43| 1.634.911. 
18.13 1.724.029, 
18.56| 1.89 4.69,; 
18.74] 2.0916.685; 
18.93| 1.543.785; 
18.48| 1.524.294 
18.16| 2.01/4.015, 
17.99| 1.99/5.78;; 
17.08! 1.60,6.885s 
17.00 1.89/4.32,s 
15.99| 1.9115.25., 
15.30| 1.5215.86,, 
14.89| 1 ΤΘΙΑ 69.0 
13.98 1.79 4.64, 
12.36 1.39 4.01, 
19.04! 1.984.22,, 
19.06| 2.29/6.69,, 
11.84| 1.86/5.24;, 
9.92 2.185.345 
9.05| 9.02 6. 58, 
8. 33 9.94/6.90., 
1.69| 2.444.407, 
7.10 2.134.385, 
5.30| 9 90|6 445, 
4.55] 2.455.007 
3.39! 9.26 4.15. 
1.54| 2.0516 507 
0.49| 2.6615 49,, 
0.90| 2.78/5.79. 
0.85| 2.5915 504s 


Grösste 
posit. | negative 
Anomalie. 


Abso- 
lute 


— 4.0130) 8.22 
— 3.0559) 7.07 
—6.0555[10.67 
—3.69;,110.37 
—8.74e«| 7.52 
—3.9067| 8.19 
--8.9605| 7.97 
—4.2469| 10.02 
—3.8066|10.68 
—3.8950| 8.91 
— 4,0454) 9.29 
—3.31es| 9.17 
—4.164s| 8.85 
—b.044| 9.68 
—8.31,44 7.32 
—5.30;0| 9.52 
—5.99,7|12.68 
—4.605,| 9.84 
—6.34;1111.68 
—8.9965:10.57 
—6.2549113.15 
— 6.22:5/10.62 
--θ.] 1ου 10.49 
—6.45,5/12.89 
—6.715811.71 
—6.69,,)10.84 
—4.1559/10.65 
—7.3855112.87 
—6.30,5112.09 
—9.69,5115.19 


__1.30| 4.29|7.5855|-10.55,0118.13 
——0.93| 4.90|9.78,.|-.19.64ηο|99.49 
—0.94| 9.80/7.04,4 —7.0054 14.04. 
—1.74| 8.60/5.845)| —9.3055,15.14. 
2.11) 3.84|7.905;| 15.454, 93.35 
——9.63| 3.247.79;)| 10.191417.98 
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Unter dem Gefrierpunkt liegen demnach 17 Pentaden, nämlich 11 im Anfange und 
6 am Ende des Jahres. Die kälteste ist die erste mit —3°.53 C., die wärmste ist die 42. 
mit 18°.93 C. Als ich zu meiner Arbeit im Jahre 1869 die Durchschnittstemperaturen der 
Pentaden aus den Jahren 1848—1868 berechnete, ergab sich als die kälteste die 3. mit 
—3°.18 R. und als die wärmste die 41. mit 150.46 R. Durch das Ergebnis der 11 Jahre, 
welche jetzt mit zur Berechnung hinzugezogen sind, haben sich die Extreme verschoben 
and mehr abgestumpft. Damals ergaben 2 Pentaden mehr als 3 Grad und 2 mehr als 
2 Grad Kälte R., jetzt findet sich keine einzige mit —3°, dagegen 5 zwischen —2° und 
—3° R. Vor 11 Jahren standen die 3 Pentaden (40.—42.) über 15° R., jetzt nur die eine, 
oben als die wärmste angeführte. Dem Jahresmittel 79.52 C. zunächst liegt im Frühjahr 
die 42. mit 7°.76 C. und im Herbste die 59. mit 79.69 C. Die Anomalie unterliegt nach 
den Jahreszeiten Veränderungen, entsprechend dem, was wir bei den mittleren Monats- 
temperaturen und den mittleren Tagesextremen erfahren haben. Sie ist am geringsten im 
September und in den Sommermonaten (Min. 19.32 C. 13.—17. September), sie wird be- 
deutender im Oktober und November und noch mehr im Frühjahr, wo März und Mai sich 
auszeichnen, doch ohne dass man ein regelrechtes Wachsen erkennen könnte. Der Winter 
hat wieder die grössten Anomalieen, die absolut grösste, nämlich 49.88 C. in der ersten 
Pentade. 

Verfolgen wir nun den Gang der Wärme durch die fünftägigen Abschnitte das 
Jahr hindurch, so gewahren wir ein dreimal durch Rückgänge unterbrochenes Ansteigen 
bis in den März hinein; dann folgt ein fortwährendes Wachsen bis zu einer Unterbrechung 
in der Mitte des Juni, hervorgebracht durch den Eintritt der Sommerregen; dann folgt 
wieder eine Steigerung bis zum Maximum des Jahres hin, und dann lange ein nur einmal 
gestörtes Abnehmen, bis im November und December die Unsicherheit der kalten Jahreszeit 
die Regelmässigkeit an mehreren Stellen beeinträchtigt. 

Je kürzer wir den Zeitabschnitt bemessen, aus dessen mehrmaliger Wiederholung 
wir die Durchschnittstemperatur berechnen, desto unsicherer fällt das Ergebnis aus, weil 
die Anomalieen innerhalb weniger Tage mehrere Jahre hindurch nur nach ein und derselben 
Richtung liegen können. Und so bedürfen wir für kürzere Zeiträume eine längere Jahres- 
reihe, für die Pentade mehr Zeit als für den Monat, um zu richtigen Resultaten zu gelangen, 
in denen die Anomalieen nach beiden Richtungen zu sich gegenseitig ausgeglichen haben. 
In dieser Erwägung habe ich es vor 11 Jahren unterlassen, für jeden Tag des Jahres die 
Durchschnittstemperaturen zu ermitteln. Das damals Versäumte habe ich jetzt nachgeholt, 
wo mir 32 Jahrgänge zur Verfügung standen, und habe den auf Tafel V aufgeführten 
Temperaturkalender berechnet. An den meisten Tagen, an denen die Beobachtungen unvoll- 
ständig waren, konnte ich aus den Tagesextremen die mittlere Temperatur berechnen 
nach der Formel m ]-a(M — m), wo m das Minimum, M das Maximum des Tages, 
a einen für jeden Monat von Kämtz bestimmten Coeffieienten bedeutet. An manchen 
Tagen war auch dies nicht möglich; dann ist der Tag aus der Berechnung ausgeschlossen, 
und das Mittel nur aus 31 oder 30 Jahren berechnet. Dies betrifft sämtliche Tage des 
April und Mai und viele Tage des Juli. 
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Tafel V. Mittlere Wärme der einzelnen Tage des Jahres. 


Januar Februar 


Ro | Qo Re | © 


7.81 |11.90 |14.88 
7.98 |12.67 |15.84 
8.01 |13.49 |16.86 
8.83 [18.41 |16.76 
8.80 113.58 |16.98 
8.19 |14.12 |17.66 
9.06 |19.97 |17.47 
10.22 ,13.60 |17.00 


2-2,911.—9/76.| —2.52:|.—9.15-]:-0, 11 
--9.56 | —3.20 | —2,45 | —3.06 | 0.17 
νο Σο Τά 22427 23:098 | 0.15 


| 
0.14 | 4.11 | 5.14 | 6.25 
0.21 | 4.17 | 5.99 | 6.38 
0.19 | 4.56 | 5.71 | 6.41 
—3.14 | —3:93 | —2.06 | —2.58| 050 | 0.68 | 4.71 | 5.89 |. 7.06 
| 


0.68 | 4.75 | 5.94 | 7.04 
1.10 | 490 | 6.18 | 6.55 
1.56 | 5.04 | 6.30 | 7.25 
1.86 | 5.18 | 6.48 , 8.17 
1.96 | 5.39 | 6.74 | 8.67 |10.84 118.90 116.50 
0.65 | 5.24 | 6.55 | 8.70 |10.88 [18.46 |16.83 
0.76 | 5.70 | 7.13 | 8.96 |11.21 [15.45 |16 81 


—9.67 | —3.34 | —1.58 | —1.98 | 0.54 
—2:39 |.-..9.99 | —0.97 | --1.2111.0 88 
z-9.50.,.—8,13.]1 0.96] —1.90] - 1.25 
z2:61.1.—38.2641 —1.59.| —1.99 | 1.49 
—23.12|—2.65| —1.97 | —2.46 | 1.01 
107 —2:98 | ——9:67 | —-2:25 | -—2.81 1.0.59 
11,|—2.76 | —3.45 | —1.74 | —2.18 


OO -i1 C» OH Hi» Qo bi E 


12| —2.34 | — 2.93 | —2.08 —2.60 | 0.59 | 0.74 | 5.05 | 6.31 | 9.61 |12.01 |13.44 |16.80 
13 | —2.45 | —3.06 | —3.01| —3.76 | 0.39 | 0.49 | 5.03 | 6.29 | 9.53 |11.92 13.85 17.31 
14 | —2 80 | —3.50 | —2.30, —2.88 | 0.19 | 0.24 | 5.39 | 6.74 | 9.67 12.09 118.49 |16.86 
15 | —2.42 | —3.03 | —0.94 | —1.18| 0.26 | 0.33 | 4.57 | 5.72 | 9.53 |11.92 | 13.58 16.98 
161 —1.91 | —2.39| 0.04| 0.056 0.99 | 0.36 | 5.02 | 6.28 |10.21 |12.76 | 13.60 |17.00 
17 —2.38 | —2.98 | —0.55 | —0.69 0.59 | 0.74 | 5.43 | 6.79 110.18 |13.98 [18.62 |17.03 
18) 1.80 | —2.25 | -0.75 1 —0.94 | 0.46 | 0.58 | 5.32 | 6.65 110.51 119.14 13.27 [16,59 
19 —1.06 | —1.33 | —0.53 | —0.66 | 0.43 | 0.54 | 5.48 | 6.85 10.59 |13.24 [18.79 |17.24 


201 —0.77 | —0.96 | —0.95 | —1.19 | 0.30 


0.38 | 6.49 | 678 |10.84 11998 113.55 |16.94 
| 


21 | —1.34 | —1.68 | --1.00 | —1.25 | 0.69 | 0.86 | 7.48 | 9.35 |10.75 |13.44 || 13.56 |16.83 
99] —1.50| 1.88 || —0.65 | —0.81 |. 0.77 | 0.96 | 6.67 | 8.34 1111.06 |13.83 [18.70 |17.18 
2311.26. | —1.58| —0.78| —0.98| 0.84 | 1.05 | 6.22 | 7.78 \10.43 |13.04 [13.89 |17.36 
94] —0.54 | —0.68 | —0.60 | —0.75| 1.24 | 1.55 | 5.68 | 7.10 110.84 |13.55 113.62 |17.03 


2.05 | 6.13 | 7.67 11.04 [13.80 13.31 |16.64 
1.56 | 6.49 | 8.08 |10.80 119.60 119.67 |17.09 
1.85 | 5.75 | 7.19 |11.02 |13.78 119396 |16.58 


25| —0.49 | —0.61| —0.28 | —0.35 | 1.64 
26. — 1.13, —1.41 | —0.01 | —0:01 |, 1.25 
27|—1.67]| —9.09| 0.141 0.18] 1.48 


38| —1.64] —2.08 | 0.49| 0.61, 2.08 | 2.60 || 6.32 | 7.91 |11.49 |14.36 [18.76 |13.20 
29| —1.48 | —1.85 2.85 | 3.56 | 6.29 | 7.86 |11.76 114.71 |13.98 17.48 
30| —2.08 | —2.60 350 | 4.38 | 5.99 | 7.49 |11.71 |14.64 |13.64 |17.05 


31| —2.62 | 83.98 3.60 | 4.50 |11.53 1449 | 


Der wärmste Tag ist, wie unser Kalender lehrt, der 23. Juli mit 199.05 C., der 
kälteste der 4. Januar mit —3°.93 C. Dem Jahresmittel am nächsten stehen der 30. April 
mit 75 49 C. und im Herbste der 21. October mit 79.59 ©. Im Ganzen zählen wir im Anfang 
des Jahres 56, am Ende 28, also überhaupt 84 Tage, deren mittlere Temperatur unter dem 
Gefrierpunkte liegt. Wir dürfen nicht erwarten, dass unsere Tafel einen regelmässigen 
Fortschritt bis zum Maximum und ebensolchen Rückschritt bis zum Minimum ergeben soll. 
Haben wir solche Regelmässigkeit bei der Tafel der Pentaden nicht gefunden, so kann sie 
hier bei den viel kürzeren Zeiträumen noch weniger stattfinden. Zeigen doch selbst noch 
Tafeln der Tagestemperaturen, die aus 100 Jahren berechnet sind, Unregelmässigkeiten im 
Gange der Wärme. 


Anh ο τν κα. aa ar ISIN 
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Noch Tafel V. 


Juli August September Oktober | November December 
| 
go | c | πο | c Ro | o ] Re 1 c» | Bo ] 09 — Ro go | o 
1| 13.52 | 16.91 | 14.90 | 18.63 |19.05 | 15.06 | 9.24 | 11.55 | 4.05 | 5.06 | —0.38| —0.48 
2| 13.89 | 17.36 | 14.99 | 17.86 |11.76 | 14.71 | 9.04 | 11.30 | 3.74 | 4.68 | —1.17 | —1.47 
3 14.05 | 17.56 | 14.62 | 18.28 | 12.25 | 15.31 | 8.29 | 10.36 | 3.90 | 4.88 | —1.47 | —1.84 
4| 13.78 | 17.23 | 14.51 | 18.14 | 11.78 | 14.73 | 8.38 | 10.48 | 4.03 | 5.04 |—1.89] —1.74 
5| 13.38 | 16.73 | 14.74 | 18.48 | 11.93 | 14.92 | 8.16 | 10.20 | 3.48 | 4.35 | —0.79 | —0.99 
6| 13.68 | 17.10 | 14.62 | 18.28 | 11.95 | 14.94 | 7.84 | 9.80 | 2.97 | 3.72 | —0.03 | —0.04 
7| 14.01 | 17.51 | 14.28 | 17.85 | 11.58 | 14.48 | 7.37 | 9.22 | 3.15 | 3.94 | 0.18] 0.16 
8| 14.10 | 17.63 | 14.53 | 18.17 | 11.73 | 14.67 | 7.98 | 9.98 | 3.39| 4.24| 0.03) 0.04 
9| 14.46 | 18.08 | 14.76 | 18.45 | 11.72 14.65. 7.48 | 9.99 | 2.89 | 3.61 | 0.99| —0.36 
10| 14.41 | 18.01 | 14.41 | 18.01 | 11.52 | 14.40 | 6.86 | 8.58 | 2.08| 2.54 | —1.57| —1.97 
11| 14.35 | 17.94 | 14.09 | 17.61 | 11.04 | 13.80 | 6.69 | 8.36 | 2.10 | 2.63 | —1.34| —1.68 
19] 14.35 | 17.94 | 14.29 | 17.86 | 10.33 | 12.92 | 6.92 | 8.65 | 1.70 | 2.13 | —1.03| —1.29 
13 | 14.08 | 17.54 | 14.31 | 17.89 | 9.79 | 12.24 | 7.00, 8.75 | 1.12| 1.40 | --0.65| —0.81 
14| 14.56 | 18.21 | 14.64 | 18.30 10.09 | 12.61 | 7.05 | 8.81| 1.28 | 1.60 | —0.64| - 0.80 
15| 14.93 | 18.67 | 14.39 | 17.99 | 9.95 112.44 | 6.65 | 8.31 | 1.31 | 1.64 | _0.24| —0.30 
16] 14.84 | 18.55 | 14.13 | 17.67 | 9.70 | 12.13 | 6.35 | 7.92 2 0.93 | 0.31| 0.39 
17| 14.73 | 18.42 | 13.81 | 17.26 | 9.95 112.44 | 6.23 | 7.79 0.72 | 0.90 |.—0.17| —0.21° 
18] 14.67 | 18.34 | 13.26 | 16.58 | 9.94 | 12.43 6.20 | 7.75 | 0.73 | 0.91 | _0.78| - 0.98 
19| 14.68 | 18.35 | 12.85 | 16.06 | 9.79 | 12.24 | 6.22 | 7.78 0.38 | 0.48 | 1.781 - 9.99 
90) 14.33 | 17.92 | 13.92 | 1741 | 9.56 | 11.95 | 649 | 8.11 | 049 | 0.61 | _2.19| . 9.14 
21| 13.98 | 17.48 | 13.65 | 17.06 | 9.64 | 12.05 6.07 | 7.59 0.01 | 0.01 | —2.97 | —9.84 
22\ 14.41 | 16.76 | 13.80 | 17.25 | 9.21 | 11.51 | 5.84 | 7.30] 0.33| 0.42 | —2.12 | —2. 66 
231 15.22 | 19.03 | 13.06 | 16.33 | 9.96 | 11.56 | 5.95 | 8.69 | 0.81] 1.01 | _2.39| —2.99 
24| 15.18 | 18.98 | 19.80 | 16.00 | 9.53 | 11.92 5.88 | 7.85 | 1.06 | 1.331 —1.71, —2.14 
25| 15.17 | 18.97 | 19.79 | 15.91 | 9.75 19.19 | 5.60 | 7.00. | 1.04 | 1.30 | .—0.83| —1.04 
96] 15.09 | 18.86 | 12.64 | 15.80 | 9.67 | 12.09 | 5.51 | 6.89 | 0.30 | 0.38 | _1.15| —1.44 
27| 14.81 | 18.51 | 19.69 | 15.86 | 9.37 | 11.79 | 5.51 | 6.89 | 0.62 | 0.78 | _1.22| —1.53 
98] 14.89 | 18.61 | 12.79 | 15.99 | 9.62 | 12.03 | 4.70 | 5.88 | 0.66 | 0.83 | —1.33! —1.67 
29| 14.67 | 18.34 | 12.75 | 15.94 | 10.14 | 12.68 | 3.89 | 4.86 | 0.88 | 1.10 1 —1.21| —1.51 
80] 14.65 | 18.31 | 12.37 | 15.47 | 9.60 | 12.00 | 4.29 | 5.36 | 0.64 | 0.80 || —2.00| —2.50 


31| 14.60 | 18.25 | 12.30 | 15.38 4.18 | 5.23 —2.06 | —2.58 


Eine Durchmusterung der Tabelle zeigt ferner die grösseren Unregelmässigkeiten, 
wie sich erwarten liess, gerade an den Stellen des Jahres, wo wir früher die grösseren 
Anomalieen gefunden haben, also im Winter, im Mai und im Juni. 

Fragen wir nach den Quellen der Wärmeänderungen, so sehen wir uns auf den 
Wind als die nächste Ursache hingewiesen. Allerdings muss eine Luftmenge, die uns zu- 
strömt, die Eigenschaften mitbringen, welche sie am Orte, woher sie kam, besass, oder in 
den Ländern, über welche sie floss, aufgenommen hat. So ist der Wind ein mächtiger 
Factor der Witterung, kräftiger sicherlich im Winter als die dann machtlose Sonne und 
im Sommer die Wirkungen derselben durch Aufheiterung oder Trübung des Himmels 
wesentlich beeinflussend. Es soll hier keineswegs die Frage nach der Entstehung der 
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Winde erörtert werden, wir beschränken uns auf das thatsächlich hier Beobachtete und 
fragen zunächst nach der Häufigkeit der einzelnen Winde. 

Für die nächste Tafel habe ich für die Jahre 1861—1880 die Mittel aus der An- 
zahl der beobachteten Winde berechnet. Für jeden Tag lagen 2 Beobachtungen, um 6 
Uhr morgens und um 2 Uhr mittags vor, die gewonnene Anzahl der in jedem Monat 
vorgekommenen Winde ist auf die 8 Hauptrichtungen reduciert, indem die Zwischenrichtun- 
gen zur Hälfte jeder der beiden benachbarten Hauptrichtungen zugeschrieben sind. Die 
Zahlen in der Tabelle sind endlich so gegeben, wie sie sich in jedem Monat oder jeder 
Jahreszeit bei tausend Beobachtungen darstellen würden. 


Tafel VI. Häufigkeit der Winde. (Promille.) 


— pe Pr [ee a Ten wo Tom 


8 | SW | W NW | Stille 


| 
Januar . : 67.7 64.9 | 141.9 | 100.4 | 137.1 | 145.5 | 184.3 | 149.2 9.0 
Februar . . 48.9 81.6 | 173.0 67.8 | 108.8 | 149.0 | 198.5 | 160.6 12.5 
Eu eG 98,8 |- 103.6 | 195:6 96.8: | 119.4 | .97.2 | 131.8 | 165.7 1.6 
EUH ο νο 97.9 | 104.6 | 160.8 | 105.4 91.7 | 100.8 | 136.3 | 200.0 2.5 
Ba ET 1. 100.8 |-- 157-7 75.0 84.7 91.5 | 152.0 | 214.5 6.5 
UBER 207 "122:5 1: 10651: 199:2 68.3 90.4 95.8 | 145.8 | 236.7 5.0 
eh s 91.5 78.6 99.2 73.0 79.8 | 125.8 | 207.7 | 232.3 12.1 
August- . . | 102.8 91.9 89.5 61.7 SL ht Oc 192.0 7 »2358 13.7 
September. . 71.2 72.1 91.3 οι ΜΟΙ ασ] TEE ΤΩΙ 13.3 
Oktober . . 60.9 63.7 | 147.6 | 153.2 | 135.1 | 150.0 | 156.0 | 126.2 7.3 
November . 49.6 54.2 | 115.0 | 143.3 | 125.8 | 177.1 | 187.5 | 140.8 6.7 
December. . 51.2 62.931.158 9 1>-117.7. | 114.1-,- 12991 7180.73 70:8 15.3 
Winter. -.... 55.7 69:8-1 --157,9 95.3 ! 120.0 | 141.2 | 187.6 | 160.2 12.3 
Frühling . . 101.2 | 103.0 | 171.4 92.4 98.6 96.5 | 140.0 | 193.4 3.5 
Sommer . . | 105.6 92.2 | 106.0 67.7 87.2 | 113.4 | 182.5 | 235.1 10.3 
Herbst. . . 60.6 63.3 | 1180 | 123.3 | 128.6 | 162.9 | 178.5 | 160.7 9.1 
ών." 80.8 82.1 | 138.3 94.7 | 107.3 | 128.5. | 172.1 | 187.4 8.8 


l 


Zunächst fällt in die Augen, dass Windstillen äusserst selten sind, und dass sie 
meistens nur in den heissesten und den kältesten Monaten vorkommen. Ferner giebt es 
in keinem Monat eine vorherrschende Windrichtung derartig, dass die Anzahl der übrigen 
Winde gegen diesen einen als verschwindend anzusehen wäre. Am seltensten sind Nord, 
Nordost und Südost. Der erste findet sich noch am häufigsten im Sommer und im Frühling, 
der zweite im Frühling, der letzte im Winter. Die bei uns überwiegenden Winde sind 
aber Nordwest und West, der erstere gehört vorzüglich dem Sommer an, wo er abkühlt, 
da er vom nordatlantischen Ocean herweht, und der letztere vorzüglich dem Winter, dessen 
Kälte durch ihn gemildert wird. 


* Da wir Deutschen die Benennung der Hauptwindrichtungen Nord, Ost, Süd, West abkürzen in N, O, 
S, W, die Franzosen aber dafür N, E, S, O gebrauchen müssen, und dies zu Missverständnissen Veranlassung 
geben kann, so hat man als internationale Bezeichnung die Abkürzung der englischen Wörter N, E, S, W ange- 
nommen, und darnach ist hier verfahren. 


"n 
TY 
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Fragen wir nun nach dem Einfluss, den ein bestimmter Wind auf die Wärme der 
Luft ausübt, so antwortet darauf die in der folgenden Tafel dargestellte thermische Wind- 
rose. Es genügte aber hier nicht, die bei jeder Windrichtung überhaupt beobachtete Tem- 
peratur in Rechnung zu ziehn, es musste erst der Einfluss der täglichen Wärmeperiode 
eliminiert werden, wie ein Beispiel erläutern soll. Es wurde am 22. November 1880 be- 
obachtet um 6 Uhr morgens —19.0, um 2 Uhr mittags —0°.1, beidemal bei E. Nun war die 
Mitteltemperatur jenes November 2°.60, die der Stunde 6 Uhr morgens 1°.67, also 09.93 
geringer, und die der Stunde 2 Uhr Mittags 39.85, also 15,95 höher als das Monatsmittel. 
Demnach erhöht man die Zahl —1°.0 um 09.93 und erniedrigt die Zahl —0?.1 um 19.95, 
und schreibt die beiden so corrigierten Werte, nämlich 00.07 und —1°.35 dem Ostwinde zu. 
Hat man dies für einen Monat mit jedem beobachteten Thermometerstande gethan, so er- 
geben die daraus berechneten Mittel die thermischen Werte jedes einzelnen Windes für 
den vorliegenden Monat, eine Rechnung, die man Jahre hindurch fortsetzen kann, indem 
man immer die Zahlen für die gleichnamigen Monate zusammennimmt. Im Jahre 1869 
habe ich die thermische Windrose aus den Jahren 1860 und 1862—68 berechnet, hier er- 
scheint dieselbe wieder, verbessert durch die Hinzunahme der Jahre 1869—1879. Wie da- 
mals habe ich mich auch jetzt auf 8 Windrichtungen beschränkt, indem ich die 8 Zwischen- 
richtungen gleichmássig auf ihre jedesmaligen Nachbarn verteilte. 


Tafel VII. Thermische Windrose. 


In Graden Celsius. 


| Jan, 2 Febr. | März Apr. Mai junk m Aug. | Sept. | Okt. | Nov. 
N |—1.95.—2.84| 0.064.69110.0215.64/16.5416.04 10.86 7.01 0.70/—2.34|— 2.384.92/16 08/6.19/6.90 
NE |—5.70|—5.71,—0.61|5.28| 9.02/15.33/17.81 17.5512.04/5.39/0.84 —3.32.—4.914.5616.91 6.0918.69 
E |- «6.60:- 5.44! | 0.26/6.91]10.59.18.01/19.33117.66/12.78/7.03/1.44.—4.62|—5.60/5.93/118.34/7.08]6.44 


| 


SE |—3.21,—1.04|  1.918.40/13.81,19.69/21.01119.67]13.66/8.51 1.50—3.44 —2.568.0420.12 1./76,8.38 
S (|—0.99| 0.14 3.3219.09114.0518.66120.39119.20115.1918.2912.86) —1.24—0.708.4219.4298.78/,9.08 
SW | 1.09 0.28] 3.29/7.9813.75/116.90]18.58/17.86/15.11/9.04,3.68| 0.01| 0.46/8.34117.789.28|8.96 
W | 0.90! 0.40, 1.96/7.4412.47115.71,17.15,16.73/13.33/,8.29,3.76| 0.39| 0.56/7.16/16.538.44|8.91 
NW /—0.710.44| 0.79/6.01/110.7915.59/17.00116.02/112.34/7.23/2.65.—1.59,—0.91/5.86116.20/7.98/ 7.14 


Beschränken wir uns bei unseren Betrachtungen auf die Jahreszeiten, so wäre 
darauf aufmerksam zu machen, dass im Winter der kälteste Wind aus Osten kommt. Der- 
selbe bringt uns die Gaben Innerasiens, wie dies der Februar 1870 deutlich erwies. Der 
wärmste Wind ist der West, und da derselbe, wie wir bei Tafel VI sahen, am häufigsten 
weht, so haben wir auch mehr milde als kalte Winter. Im Frühling ist die grösste Kälte 
nach Nordost, die grösste Wärme nach Süd gerückt. Im Sommer liegt die geringste 
Temperatur bei dem häufig wehenden Nordwest, die grösste Hitze beim Südost. Dieser 
Wind, der seinen Ursprung in den Steppen des östlichen Europas hat, zeigt sich aber nur 
selten und macht schnell dem feuchteren Süd- und Südwestwind Platz, die dann meist mit 
Gewittern hereinbrechen. Im Herbste bringt der Nordost die geringste, der Südwest die 
höchste Temperatur. 


Jahr 


Frühl. 


Sommer | Herbst 


NE 


re 


Die Niederschläge. 


Unter allen Veränderungen der Witterung findet wohl keine eine so grosse Be- 
achtung wie der Wechsel von heiterem und trübem Himmel, von trockenem und reg- 
nerischem Wetter. Nicht nur, dass unsere Stimmung dadurch erregt oder niedergedrückt 
wird, auch das Gedeihen der bürgerlichen Beschäftigungen hängt in noch höherem Grade 
der Mehrzahl nach ab von der Frage, ob Regen kommen wird oder nicht. Es soll hier 
nicht erörtert werden, wodurch die Wolken entstehen und weshalb sie sich in Niederschlä- 
gen entladen, wir wollen hier nur in Zahlen eine Charakteristik unseres Klimas nach die- 
ser Richtung hin geben. Wenn wir bei jeder Beobachtung abschätzen, wie viel Zehntel 
des Himmels mit Wolken bezogen sind und aus den drei Zahlen täglich das Mittel neh- 
men, so bekommen wir eine Zahl, die den Charakter des Tages bestimmt, und die wir die 
mittlere Bewölkung des Tages nennen. Dehnen wir die Berechnung auf die einzelnen 
Monate und wieder auf mehrere Jahre aus, so erhalten wir die mittlere Bewölkung der 
einzelnen Monate, wie sie aus den letzten zehn Jahren Tafe] VIII angiebt. Vervoll- 
ständigt wird dieselbe durch Hinzufügung der Extreme. Verstehn wir nämlich unter einem 
heiteren Tag einen solchen, dessen mittlere Bewölkung nicht 2.0 erreicht, unter einem trü- 
ben solchen, bei dem die Bewölkung 8.0 übersteigt, so ergeben sich aus denselben Jahren 
die unten angeführten Anzahlen der heiteren und trüben Tage jedes Monats, 


Tafel VIII. Bewölkung. 


Febr. Okt. | Nov. | Dec. | Jahr 


März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. 
| 


Jan, 
|l nn mm 


Mittlere Bewölkung | 7.8) 7.2| 6.3| 6.6| 6.2| 5.6| 5.5] 53| 5.8| 6.7| 7.7| 7.9| 6.55 

Z.derheiteren Tage | 1.7, 2.3| 4.5. 3.3  3.8| 47, 8.6] 45| 4.9] 2.5| 1.8] 1.4| 38.2 

Z. der trüben Tage |18.7| 15.1| 11.3/ 19.0] 9.5| 6.5| 6.0| 6.5| 7.91 11.8. 16.2 | 19.5 |141.1 
| 


Es kann aber wohl ein Tag bei dicht bedecktem Himmel vergehen, ohne dass nur 
ein Tropfen Regen oder eine Flocke Schnee herabfállt. Die Wintermonate, die überhaupt, 
wie oben sichtbar, die grösste Bewölkung zeigen, bieten dem Beobachter Beispiele genug 
dafür. Und umgekehrt kónnen im Frühling starke Regen- oder Graupelschauer sich wie- 
derholen oder im Sommer ein heftiger Gewitterregen eintreten, ohne die Bewölkungszahl 
gerade zu erhöhen. Wie oft also Niederschläge fallen, dass steht mit der Grösse der mitt- 
leren Bewölkung nicht im nächsten Zusammenhange. Vom Jahre 1854 an habe ich die 
Tage gezählt, an denen Niederschläge, sei es als Regen, Schnee, Hagel oder Graupeln ge- 
fallen sind, und erhalte so die in Tafel IX aufgeführten mittleren Zahlen für die einzelnen 
Monate. Dividiert man die Anzahl der Regentage durch die jedesmalige Anzahl der Mo- 
natstage, so erhält man die Regenwahrscheinlichkeiten, wie sie in der zweiten Zeile auf- 
geführt sind. 
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Tafel IX. Zahl der Regentage. 


Jan. | Febr. | März | April| Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Jahr 

Regentage . . . 115.4 |151 [51 113.7 [144 116.2 114.3 15.0 1128 129 153 |172 hu 
Regenwahrschein- 

lichkeit 0.491, 0,539 | 0.487 | 0.457 | 0.465 | 0.540 | 0.461 | 0.484 | 0.427 | 0.416 | 0.510 | 0,555 | 0.487 


Darnach bieten September und Oktober die wenigsten Regentage; obwohl aber in 
zehn Jahren der letztere Monat einen Regentag mehr haben wird als der erstere, so ist 
doch seine Regenwahrscheinlichkeit geringer als die des September, weil er selbst einen 
Kalendertag mehr als dieser besitzt. Die meisten Regentage und die grösste Regenwahr- 
scheinlichkeit hat der December. Doch weichen alle diese Zahlen überhaupt nicht viel von 
einander ab; etwas weniger als die Hälfte der Tage bringen Niederschläge, nur in 4 Mo- 
naten übersteigt ihre Anzahl die Hälfte, und ebenso schwankt die Wahrscheinlichkeit nur 
gering um die Grösse 0.5. Unter den Monaten mit grösserer Zahl steht dem December 
zunächst, der Juni, der schon oben als der Bringer unserer Regenzeit bezeichnet wurde. 
Seine Regen fallen um so mehr ins Auge, als sie häufig von elektrischen Erscheinungen 
begleitet sind. Obwohl man nun längst nicht mehr die Elektricitát. als Ursache der heftigen 
Regen, sondern nur als Nebenprodukt dieser Niederschläge ansieht, so bietet doch immer 
die Anzahl und. noch mehr die Verteilung der Gewitter ein Moment für den Charakter 
unseres Klimas. Die folgende Tafel X giebt an, wie viel Tage im Durchschnitt aus den 
letzten 15 Jahren Gewitter gebracht haben. 


Tafel X. Tage mit Gewittern. 


Januar | Febr. | März Mai Juni Juli | August | Septbr. | Oktbr. | Novbr. | Dee, Jahr 


April 


0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.74 | 2.20 | 4.21 | 3.20 | 3.67 | 1.20 | 0.07 


0.00 | 0.07 pen 


; Wintergewitter kommen also hier fast gar nicht vor. Das Gewitter vom 12. De- 
cember 1880 und eins vom Februar 1850 sind wohl, vereinzelte Blitze abgerechnet, die 
einzigen Beispiele seit 1848. Auch der Frühling hat nur wenige Gewitter, der Juni bringt 
aber die meisten, und merkwürdig ist es, wie die Anzahl für den Juli sinkt, um im August 
noch einmal zu steigen. Im September kommen noch öfter Gewitter vor, kaum aber noch 
im Oktober. 

Die blosse Anzahl der Regentage reicht aber selbst für das praktische Bedürfnis 
nicht aus. Der Landwirth will wissen, wie viel von dem atmosphärischen Wasser seinem 
Lande zu Gute kommt, und wer einen Canal zu ziehen oder einen Flusslauf zu regulieren 
oder eine Brücke darüber zu schlagen hat, muss sich darnach richten, wie viel Wasser ab- 
zuführen ist. Diese Summe hängt aber von der Menge des herabgefallenen Wassers ab, 
von der Verteilung aber nur in sofern, als man wissen muss, bis wie weit im Maximum 


Jahr | Januar | Febr. | März | April Mai | Juni | Juli | August 
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das Wasser sich häufen kann, wenn der Boden nicht im Stande ist, es aufzunehmen. Um 
also die Regenmenge zu bestimmen, fängt man den Niederschlag in Gefässen von bekann- 
ter Oeffnung auf, misst das direct herabgefallene oder das aus Schnee durch Schmelzen ge- 
wonnene Wasser und berechnet nun, wie hoch dasselbe den Erdboden bedecken würde, 
wäre nichts von ihm in denselben eingedrungen oder verdampft oder abgeflossen. Diese 
Zahl heisst die Regenhöhe. Die Tafel XI giebt die seit dem Jahre 1861, mit welchem 
hier diese Messungen begannen, monatlich gewonnenen Zahlen und die daraus gezogenen 
Mittel in Pariser Linien an. Zum Schluss habe ich die Mittel in Millimeter umgesetzt 


und die ebenso wie bei der Temperatur berechneten mittleren und absoluten Anomalieen 


für jeden Monat und das Jahr hinzugefügt. 


Tafel XI. Regenhöhe der einzelnen Monate. (Pariser Linien.) 


Septbr. | Oktbr. | Novbr. | Decbr. 


1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1872 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 


1880 
Mittel 


= 
εξ 
δ, 


Mittlere. . 
Grösste posit. 
Grösste negat. 
Absolute . 


Anomalie 


AB del, 23.870| — 23.9) —93.8;, —98.925,|—34.4,, 


12.98] 13.96 | 29.90| 18.79] 22.64| 31.65| 31.98) 38.86| 31.47 1.449! 38.43, 14.94 
17.40| 8.39 5.93) 14.09| 8.46| 34.70, 29.01 5.60| 5.32) 10.48| 4.59| 23.03 
12.23 7.80] 21:22| 19.69| 13.81) 22.57 6.09| 15.29| 40.61| 10.08, 25.74| 21.34 
7.08| 13.14| 14.75| 13.91) 11.37| 12.61) 15.61) 30.72, 36.32] 11.01 8.460] 4.55 
10.26] 4.33) 10.54| 7.73| 8.44| 37.84| 33.03] 51.96| 18.61 9.28] 10.15) 4.21 
11.41] 22.061 11.95| 17.68] 98.48) 15.41| 30.18| 71.10) 14.28| 2.46| 31.28| 18.04 
28.85, 22.75| 11.81| 42.56) 88.04! 13.03| 26.68] 18.37| 12.36| 18.78| 18.52| 11.95 
14.95] 17.55) 10.68]. 20.91 6.96| 19.78| 19.241 18.20] 9.18| 20.95] 18.76, 32.05 
10.22! 15.17| 11.δ4|. 17.11! 19.40|.33.81 7.29] 935.09] 21.24| 14.94! 44.19| 21.95 
9.60 198] 8.74] δ.80| 14.45| 84.64] 28.10| 88.17| 13.11, 35.89 | 2.89| 18.40 
19.611 14.64| 5.18| 14.17| 21.68) 20.65, 56.32| 27.39| 12.90) 14.22 7./8| 10.95 
9.35 5.67, 17.24| 16.78! 483.66, 53.89| 25.23] 84.04] 11.46! 17.48,| 19.02| 11.15 
899] 9.95| 4.91| 16.58| 28.88, 18.11| 10.43] 14.32| 28.47, 99.10! 14.61) 17.09 


9.79| 8.00] 18.75| 82.16| 17.48) 90.48]  8.99| 16.55 6.81] 10.98 7.49| 17.04 
24.19] 6.34| 19.10|  6.43| 15.14, 17.27! 96.05] 14.58] 9.11) 33.56, 21.22| 12.22 
12.54] 20.16] 33.97| 18.83, 24.06| 29.68! 8.90] 17.20| 45.41| 454! 7.79| 32.01 


189.42] 24.62, 19.06! 11.91| 16.47| 38.16| 34.65| 55.27| 831.87, 20.12| 18.171 13.39 
12.65 6.62; 20.00] 19.46| 20.46] 55.38| 16.64| 30.95! 4.00) 24.40] 16.18| 14.22 
9.83| 14.65 7.95| 29.41| 16.81 — | 36.81] 41.10| 7.56] 6.63, 17.65| 8.33 
5.85| 12.38| 3.45| 14.03| 17.48| 19.32) 45.75) 51.88| 27.95| 34.13| 19.13, 31.12 
12.69) 12.51| 14.081 16.35) 19.45] 27.84 24.35! 30.58| 19.70| 16.18| 17.60, 16.90 


Milli metet 
98.6 | 28.2 31.6 36.9 | 43.9 | 62.8 | 54.9 69.0 | 44.4 | 365 | 39.7 | 381 
5.7 12.1 14.1 13.2 15.3 23.6 21.8 30.0 23.9 18.4 Ken 14.1 
36.447 27.37 45.076 59.19, 56.872 Dpi 72.271 91.466 58.075 44.40 60.055 34.255 
— 41.23 — 56.443 


113.4 EE 93.4 | 77.5 | 93.2 | 62.8 


51.8 | 51.1 68.9 | 82.9 | 85.0 | 96.5 


Bromberg hat also nach diesen zwanzigjährigen Beobachtungen eine Regenhöhe 
von 531.2 mm, Conitz 509,7 aus 16% Jahren, Posen 504,1, Frankfurt a. O. 532,2 und Berlin 
597,5, je aus 23 Jahren berechnet. Die trockensten Monate sind Februar, Januar und 

3 


Jahr 


276.49 
267.03 
216.49 
179,48 
206.38 
274.23 
258.70 
208.50 
241.95 
211.77 
219.49 
270.91 
194.35 
174.47 
205.14 
255.09 
290.40 
240.42 
282.47 
235.46 


531.9 
72.0 
123.977 


— 35.475 Bor — 33.270 — 28.665 —137.674 


261.5 


en en ms der Oktober anschliesst. Dass die Winterin Februar i 
Januar so geringe Niederschläge haben trotz der in ihnen aufkommenden grossen 
Schneemassen wird nicht überraschen, wenn wir erfahren, dass der Schnee eine nur 1/16 
so hohe Wassermenge ergiebt. Der December erscheint trotz seiner vielen Regentage 
. nicht als der feuchteste Monat, weil die Winterregen wegen ihrer feinen Tropfen wenig ` 
ausgiebig sind. Die grösste Wassermenge fällt im August, dem sich der Juni und dann 
der Juli anschliesst. Die Tabelle zeigt aber, wie ungleich der Regen, namentlich im 
August in den einzelnen Jahren erscheint. Die berechneten Anomalien, die mittleren 
sowohl wie die absoluten sind im Verhältnis viel bedeutender als die entsprechenden Zah- 
len, welche oben für die Temperaturvariationen ausgerechnet sind, und daraus folgt, dass 
die Mittel, die hier aus zwanzigjährigen Regenmessungen gezogen sind, lange nicht die 
Bedeutung haben, welche man den aus einer Temperatur-Beobachtungsreihe von gleichem 
- Umfange gezogenen Durchschnittszahlen beilegen darf. 


Zehn Horazoden in freier Uebertragung. 


e 


IE 


Der Winter flieht, und seine Strenge 
Verwandelt sich in Frühlingshauch, 

Dem Rinde wird's im Stall zu enge, 
Dem Pflüger bei des Herdes Rauch. 


Schon schmieden des Vulkanus Riesen 
Im Berg der Blitze heisse Glut, 
Kein Reif versilbert mehr die Wiesen, 
Die Schiffe lockt die sanfte Flut. 


Und bei des Mondes Silberscheine, 
Vom Tanz der Grazien umschwebt, 

Wallt Aphrodite durch die Haine, 
Sie, die von Lenz und Liebe lebt. 


Wohlan zum Kranze jetzt gebunden 
Das frische Grün vom Myrtenstamm, 

Das Haupt gesalbt, die Stirn umwunden, 
Dem guten Faun dies Opferlamm! 


Jetzt oder nie! denn wie im Wetter 
Löscht rasch der Tod die Hoffnung aus 
Und klopfet an der Hütte Bretter 
Und klopfet an das Königshaus. 


Ach, Freund! da unten muss verglimmen 
Die Glut, von der dein Busen weiss, 
Kein Würfel wird dich dort bestimmen . 
Zum ersten in der Zecher Kreis. 


Den Schwarm gespenstischer Gestalten 
Umnachtet da ein óder Raum; 

Drum lass den Augenblick uns halten, 
Gehofftes Glück ist Glück im Traum. 
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Ee 


Siehst du Soraktes Höhe im Schneegewand, 
Im Bann des Frostes starren der Flüsse Lauf, 
Und wie auf schwankem Grün der Tannen 
Lastet das flockige Weiss der Wolken? 


Bis zum Kamine spürt man die Kälte schon. 
Zum Holz gegriffen! fachet die Flamme an 
Und Wein herbei, das Traubenfeuer 
Aus dem Sabinischen Henkelkruge! 


Befiehl das andre, Freund Thaliarch, der Hut 
Der Götter. Braust auch kochend die wilde See: 
Sie winken, und die Stürme schweigen, 
Kaum dass die Esche den Wipfel reget. 


Was morgen sein wird, fragst du; o sei kein Thor! 
Gewinn ist jedes Heute, so rechne du; 
Kein Murrkopf sei, so lang die Jahre 
Blühende Kraft dir noch gnädig spenden! 


Noch lockt der Spiele sonniger Tummelplatz, 
Noch Tanz und Liebe und, wenn es dämmern will, 
Ein holdes Mädchen, das verstohlen 
Aus dem Versteck dir entgegenkichert. 


Lass ungestraft nicht lachen den Mädchenmund, 
Der sich verratend leise zur Liebe lockt, 
Entreiss ein Pfand von Gold dem Arme 
Oder dem Finger, der schwach sich wehret! 


[25 


Ein reiner Sinn ist beste Wehr, 

Da braucht man Köcher nicht und Bogen, 
Noch Pfeile, welche Gift gesogen, 

Und nicht des Mauren schnellen Speer, 


Und wenn man am Hydaspesfluss, 

Von dem man Wunder fabelt, irrte, 
Im heissen Wüstensand der Syrte, 

Am unwirtbaren Kaukasus. 
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Just im Sabiner Waldrevier 

Ich ziellos ohne Waffen schweifte, 
Für Lalage ein Liedchen reifte 

Im gottgeweihten Busen mir. 


Da kam und lief davon wie toll, 

Ein Wolf, wie man mir seinesgleichen 
Im Sehosse von Apuliens Eichen, 

In Afrika erst suchen soll. 


Nun heiss mich gehn zu ódem Feld, 
Das nie ein warmer Lenz erquicket, 

Wo Nebel nur und Regen schicket 
Ein Himmel niemals aufgehellt, 


Dahin, wo Wüstenglut entfacht 

Wird durch den nahen Sonnenwagen: 
Von Lalage wird da noch sagen 

Mein Lied, wie süss sie plaudernd lacht. 


I, 24. 


Hervor aus tiefer Brust will ohne Scheu 

Der bangen Sehnsucht laute Totenklage; 

Doch, Muse, dass mein Schmerz das Rechte sage, 
Sei du auch heut, an trübem Tag, mir treu. 


So schläft Quintilius nun ew’gen Schlaf, 
Der, was er sann, auch frei heraus enthüllte, 
Was er versprach, gewissenhaft erfüllte, 

An reinem Sinn die Besten übertraf? 


Viel Guten starb der Gute thränenwert, 
Am meisten dir, Virgil, der du vergebens 
Die Götter rufst, die Hüter seines Lebens, 
Und forderst, dass Quintil zurück dir kehrt. 


Wen einmal zu der Schatten schwarzem Schwarm 
Mit seinem Zauberstab Merkur getrieben, 

Merkur, der stets noch ungerührt geblieben, 

Dem wallt kein Blut mehr durch die Adern warm. 
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Und sängest du wie Orpheus, o Virgil, 

Dem Blatt und Blüten lauschend sich erschlossen, 
Dein Freund kommt nicht, der Hades bleibt verschlossen, 
’S ist hart, doch ist’s; halt still, so wirst du still! 


I, 38. 


Lass das prunkende Bemühn, 
Knabe, suche nicht, 

Wo noch Rosen spät erglühn, 

Wirf den Bast nur wieder hin, 
Der die Kränze flicht. 


Schmücke mich mit Myrtengrün 
Ohne Künstelein, 

Und geschmückt, wie ich es bin, 

Hier, wo Reben rankend blühn, 
Schenke mir den Wein! 


IL, 10. 


Im Sturme nicht auf hohe See! 
Sie schlürft mit gier'gen Lippen. 
Nicht immer lüngs der Küste geh, 
O Schiff! der Strand hat Klippen. 


Wer goldnen Masses Stimme lauscht, 
Lässt nicht sein Haus verfallen, 
Wagt nicht, von Übermut berauscht, 

Sein Glück an stolze Hallen. 


Die hohen Pinien erfasst 
Der starke Arm der Stürme, 

Der Blitz den Berg, der Blitz den Mast, 
Und donnernd stürzen Türme. 


Ein weises Herz hat Furcht im Glück 
Und hofft an trübem Tage, 

Kehrt wechselnd doch der Lenz zurück, 
Zurück des Winters Plage. 
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Nicht immer sucht Apoll ein Ziel, 
Wohin sein Pfeil gelange. 

Horch! schon erweckt sein Saitenspiel 
Die Musen zum Gesange. 


Es kommt ein Leid, doch geht es auch. 

Steh fest bei Sturm und Wellen, 

Und wieder lass in Glückes Hauch 
Nicht voll die Segel schwellen! 


II, 14. 


Ach, unaufhaltsam, Postumus, Postumus, 
Entfliehn die Jahre. Bete, soviel du willst: 
Die Stirn dir furchend schreibt das Alter 
Zeichen des Todes des Allbezwingers. 


Und wenn du täglich gläubige Opfer bringst, 
Nicht Hekatomben sänftigen je den Sinn 
Des thränenlosen Gott’s der Tiefe, 
Welcher des Tityos Riesenglieder, 


Den dreigestaltgen Leib des Geryones 
Mit schwarzen Fluten ewig umschlossen hält. 
Vom Licht der Erde müssen alle, 
König und Bettler, zum Styx hinunter. 


Vergeblich fliehst du blutigen Schlachtenlärm, 
Du fliehst vergeblich herbstlichen Kegensturm, 
Den Fieberbringer, und die wilde 
Klippenumtobende Wut des Meeres. 


Du musst zum finster schleichenden Totenstrom 
Und zu der ewig schöpfenden Mädchenschar, 
Da, wo der hochemporgewälzte 
Felsen des Sisyphus- niederrollet. 


Das Haus, die Heimat, ach das geliebte Weib 

Musst du verlassen. Keiner der Bäume folgt, 
Die du gepflanzt, nur die Cypresse 
Giebt dir das düstere Grabgeleite. 
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Dann wird ein kluger Erbe den Cäcuber, 
Den du mit hundert Schlüsseln so streng verwahrst, 
Selbst Priestermahlen seltne Gabe, 
Jubelnd verschütten in stolzer Halle. 


III, 9. 


Als ich, von keinem noch verdrängt, 
Den Arm um deinen weissen Hals geschlungen, 
Dein Herz von meiner Liebe war bezwungen, 
War mir die ganze Welt geschenkt. 


Als noch der Name Lydia 
Dir alles war und deines Herzens Gluten, 
Auf Chloes Reiz nicht deine Blicke ruhten, 
Ganz Rom kein stolzer Mädchen sah. 


Jetzt hat mir’s Chloe angethan Ἢ 
Mit Saitenspiel und Sang und süssem Tone, 
Und dass der Tod ihr süsses Leben schone, 
Mag selbst mir das Verhángnis nahn. 


Mir hat der Liebe Fackelglut 
Ins Herz geschleudert der Thurinerknabe, 
Und um den Preis, dass er das Leben habe, 
Dünkt zwiefach Sterben mir noch gut. 


Wie, wenn aus alter Liebe Schoss 
Ein neu verkettend gülden Glück entstände, 
Und Lydia die Thüre offen fánde, 

Die sieh der blonden Chloe schloss? 


Zwar glänzt der andre wie ein Stern, 
Und du bist leicht wie Kork und brausest schlimmer 
Als zorn'ge Meerflut auf; doch werd' ich nimmer 
Dich lassen, leb' und sterb' dir gern. 
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II, 13. 


(In freier Nachahmung). 
Bandusia, du Silberquell 
Mit viel geschwätz’gen Zungen, 
Wie kommst du über Felsen schnell 
Zu mir herabgesprungen! 


Der Eiche Grün beschattet dich, 
Du lockst die matte Herde 
Und labest sie und labest mich, 
Du süsser Quell der Erde. 


Hab’ Dank, hab’ Dank! ich will dafür 
Dir Wein und Blumen spenden, 

Ein Böcklein soll sein Herzblut dir 
Ins kühle Wasser senden, 


Und dieses Liedes kleiner Kranz 
Wird ewig dich umranken. 
Mit Ewigkeit und Ruhmesglanz 

Kann nur ein Dichter danken. 


IV. 


Es schmolz der Schnee, der Strom, der flutend schwoll, 
Ist in sein Bett zurückgekehrt. 

Nun schwillt der Wiese Grün, und knospenvoll 
Hat sich das Bild der Welt verklärt. 


In nackter Schönheit schlingt den Reihentanz 
Der Grazien und Nymphen Schar. 

Ach, schwände nie, 0 Lenz, dein goldner Glanz! 
Die Stunde rollt und raubt das rasche Jahr. 


In Zephyrs Arm entschläft der rauhe Frost, 
Der Frühling stirbt in Sommers Glut, 

Sie zeugt des reifen Herbstes Frucht und Most, 
Bis wieder trág der Winter ruht. 


Wohl blüht dann wieder neu verjüngt die Flur, 
Doch nicht für uns, wenn jene Nacht, 

In die hinab selbst ein Äneas fuhr, 
Zu Staub und Schatten uns gemacht. 


Und weisst du denn, ob dir der Zeiten Flug 
Zum Heut ein Morgen fügt hinzu? 

So schlürfe denn dein Glück mit vollem Zug, 
Dem Erben lass die Neige du! 


Wenn erst vor Minos Richterstuhl der Tod 
Dich führte, führt zurück zum Licht 

Kein stolzer Name dich, kein Aufgebot 
Von Bitten, selbst die Tugend nicht. 


Erlöst Diana denn den Hippolyt 
Den keuschen aus dem Schattenland 5 
Löst Theseus seinen Freund, den am Cocyt 
Der Tod mit ew'gen Fesseln band? 


